| ZOFIA Hrabianka POTULICK 


przeżywszy lat 55, 
opatrzona Świętemi Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 29 Sierpnia 
1893 roku. 


Pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd 

pogrzebowy, który odbędzie się w Sobotę dnia 2 Września b. r. o godzinie 9 rano z domu 

pod L. 30 przy ulicy Kopernika do Kościoła OO. Jezuitów na Wesołej, zkąd po odbytem 
Nabożeństwie, na Cmentarz Krakowski. 


